LUDWIK 


CZAPIK 


ur. 4 sierpnia 1927 r. w Krakowie, długoletni pracownik Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej, 


olicer rezerwy WP, członek Sodalicji Mariańskiej 
NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, TATUŚ I DZIADZIUŚ 
po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 1 listopada 1985 r. 
MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA odprawiona zostanie w piątek dnia 8 listopada br. o godzinie 10.00 
w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecz- 


nego spoczynku. 
Pozostali w nieutulonym żalu i rozpaczy: 


ŻONA, CÓRKI, SYN, SYNOWA, ZIĘCIOWIE, WNUKI, BRAT, TEŚCIOWA I RODZINA 


